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DMC-LC50/LC70PP/PL/EB/EG/EGM/GC/GD/GN LENS FLEX C.B.A. 


B ZOOM MOTOR 


ENCODER 1 


Pin 26 


Pin 1 


FOCUS MOTOR 
UNIT 


G1 


G 


F2 


F1 


E1 


F C.B. ENCODER 


(FULL RETRACT) 


E SUTTER UNIT 


G2 
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G4 


E2 
E3 


E4 


F3 


D2 


D1 
D3 


D FOCUS ENCODER 


B2 


B1 
B3 


A ZOOM MOTOR 


ENCODER 2 


A2 


A3 
A1 


C1 


C2 


C ZOOM MOTOR UNIT 


